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CIRCONSCRIPTION DE BEAUVAIS-SUD 



François BÉNARD 

DÉPUTÉ SORTANT 

Président du Conseil Général de l'Oise 

Docteur en Droit 
Chevalier de la Légion d'Honneur 



SUPPLÉANT : 



Michel COMMELIN 

Conseiller Municipal de Beauvais 
Conseiller Général de l'Oise 
Médaille Militaire - Croix de Guerre 1939-1945 
Croix du Combattant Volontaire 
Chevalier de la Légion d'Honneur 



Elections Législatives 



Département de l'Oise 



CIRCONSCRIPTION DE BEAUVAIS-SUD 



PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 



Bérangère LORICHON 

Professeur d'Education Physique à VEcole Normale de Beauvais 
Secrétaire de la Section de Beauvais du Parti Communiste Français 



Remplaçant éventuel : FiailCfiS LE GUET 

Aviculteur 

Secrétaire de la Section de Méru du P.C. F. 
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Pierre GIROD 

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL 

CANDIDAT DU P. S. U. 
Suppléant : Roland BIZET 

INSTITUTEUR 
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Fédération de la Gauche Démocrate 
et Socialiste 



Maurice CÉSAR 



Chirurgien -Dentiste 
Maire de Méru 
Conseiller général de l'Oise 



Suppléant 



Jean-Louis AUBRY 



Ancien Conseiller Municipal 
Secrétaire administratif 



